Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


1st Quarter, 2022 Average Occupancy 1st Quarter, 2022 
Cc t Licensed Beds 
ounty 2nd Qtr 3rd Qtr 4thQtr ‘1stQtr | Total Bed Net Bed 
SNF ICF Total = Avail* 2024 2021 2021 2022 Supply*** Need/Surplus**** 
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208 53.5% 55.0% 51.4% 50.3% 


101 56.9% 51.8% 53.1% 51.1% 


247 61.5% 61.2% 60.7% 58.3% 


218 408% 41.7% 42.3% 66.4% 


105 89.4% 92.6% 89.2% 93.0% 


DO] Ww 
| 8 
O 

i ee 


201 61.8% 644% 63.2% 60.8% 

209 76.9% 81.7% 76.4% 79.9% 

0 98 98 70.2% 74.3% 70.8% 68.1% 
139 1,050 1,037 61.9% 64.2% 65.5% 65.5% 
175 7173 62.3% 64.0% 65.5% 66.9% 


485 53.0% 52.5% 53.7% 52.8% 


169 51.7% 50.7% 50.1% 52.0% 
150 246 53.2% 53.8% 56.4% 53.5% 
332 57.1% 58.8% 58.0% 59.0% 
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821 67.7% 69.4% 68.6% 68.4% 

154 58.5% 57.5% 54.9% 54.0% 

60 67.7% 64.7% 62.5% 58.4% 

873 13.2% 14.7% 74.0% 75.2% 

196 70.2% 73.3% 72.7% 73.6% 

268 724% 14.5% 77.0% 73.7% 

299 71.3% 71.7% 71.0% 66.9% 

103 99 43.2% 448% 468% 59.0% 

1,138 0 1,138 1,043 68.6% 69.1% 68.8% 64.7% 
332 0 332 321 72.6% 13.9% 78.8% 79.5% 

720 0 720 700 57.1% 58.3% 59.0% 58.4% 

232 19 235 70.5% 73.6% 73.0% 67.5% 
222 222 71.0% 71.0% 66.6% 43.4% 
183 54.9% 63.0% 62.3% 62.4% 

194 71.6% 74.0% 77.5% 75.7% 


97 38.3% 35.5% 42.4% 44.9% 


Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


1st Quarter, 2022 Average Occupancy** 1st Quarter, 2022 
Licensed Beds 
County CON 2nd Qtr 3rdQtr 4thQtr ‘1stQtr | Total Bed Net Bed 
Appr SNF ICF Total = Avail* 2024 2024 2021 2022 Supply*** Need/Surplus**** 


143 59.8% 61.9% 61.1% 61.0% 
0 70 70 78.0% 72.8% 71.9% 80.1% 
100 0 2,410 2,282 70.1% 71.0% 71.0% 72.2% 
244 56.2% 53.1% 53.8% 57.8% 
225 77.9% 76.3% 84.4% 82.1% 
130 4,772 273 5,045 4,815 65.7% 69.8% 71.1% 73.0% 
827 0 827 817 69.0% 70.6% 66.7% 69.6% 


168 56.1% 58.0% 55.8% 43.4% 


108 64.8% 66.5% 646% 67.9% 


633 57.7% 57.8% 56.3% 57.9% 


749 57.0% 58.3% 546% 64.0% 


= 


328 49.2% 496% 51.7% 52.6% 


92 62.7% 64.5% 67.1% 69.8% 


296 44.3% 444% 43.8% 35.2% 


120 65.4% 31.9% 60.2% 58.3% 


105 65.9% 69.2% 67.9% 75.0% 


119 52.2% 57.2% 50.8% 50.5% 


569 63.8% 62.3% 62.7% 64.4% 


0 1,438 1,420 68.6% 67.5% 66.6% 67.0% 
420 417 63.3% 59.2% 56.9% 56.8% 

60 40 97.3% 93.5% 91.5% 93.9% 

296 47.9% 476% 46.3% 44.2% 

411 70.5% 68.3% 68.3% 65.3% 

329 57.7% 51.5% 53.0% 56.1% 

266 46.6% 482% 478% 49.1% 

336 80.8% 80.6% 82.5% 79.7% 


180 64.8% 63.5% 68.5% 67.9% 
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319 61.8% 62.8% 63.4% 58.7% 


297 56.0% 63.3% 56.2% 57.1% 


172 68.8% 75.7% 77.3% 716.2% 


98 54.6% 56.1% 55.8% 54.8% 
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612 76.6% 75.9% 73.2% 64.5% 
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Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


1st Quarter, 2022 Average Occupancy** 1st Quarter, 2022 


Licensed Beds 


2nd Qtr 3rdQtr 4thQtr 1st Qtr Total Bed 
ICF Total Avail* 2021 2021 2021 2022 Supply*** 


96 67.1% 67.6% 68.2% 64.9% 


60 54.6% 49.7% 56.1% 57.0% 


305 69.4% 68.5% 66.8% 67.3% 


241 37.6% 35.8% 37.6% 38.0% 


119 56.7% 54.1% 51.1% 70.4% 


117 59.3% 61.0% 50.6% 59.3% 


289 51.5% 54.0% 546% 53.4% 


283 56.4% 56.2% 52.5% 51.2% 


500 66.5% 65.5% 66.0% 67.5% 


492 69.6% 76.3% 70.5% 68.5% 


48.9% 49.3% 52.3% 53.8% 


52.5% 52.1% 49.0% 53.9% 


46.0% 444% 468% 49.9% 


44.0% 456% 449% 46.8% 


188 76.0% 76.4% 70.9% 71.5% 


284 62.5% 62.9% 59.7% 58.7% 


580 84.4% 86.0% 85.7% 83.4% 


445 65.5% 68.8% 71.1% 68.3% 


150 57.7% 59.0% 646% 56.9% 


510 68.2% 65.3% 60.2% 62.3% 


367 19.6% 77.2% 79.7% 78.9% 


241 45.5% 47.7% 48.7% 48.7% 


60 90.2% 90.5% 95.7% 87.3% 


60 90.8% 90.2% 93.9% 90.3% 


377 76.3% 75.6% 73.7% 81.4% 


54.3% 55.9% 57.9% 56.8% 
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359 50.4% 49.5% 53.5% 53.8% 
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60 45.3% 56.6% 66.8% 69.5% 


39.6% 42.2% 40.0% 
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405 55.1% 54.1% 53.8% 65.0% 
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Occupancy and Bed Need Summary by County 


1st Quarter, 2022 Average Occupancy** 1st Quarter, 2022 
Licensed Beds 
County 2ndQtr 3rdQtr 4thQtr 1stQtr | Total Bed Net Bed 
pa ICF Total Avail* 2021 2021 2021 2022 Supply*** Need/Surplus**** 


86 83 49.7% 62.2% 68.6% 71.1% 


0 180 180 52.8% 54.1% 53.0% 53.7% 


0 1,738 1,608 65.5% 68.4% 65.4% 66.0% 1,835 


180 38.2% 37.1% 40.7% 46.7% 180 
798 79.7% 80.2% 78.9% 79.2% 1,013 
10,773 523 11,296 10,213 63.0% 65.4% 67.2% 64.5% 11,835 


2,280 24 2,304 2,230 57.9% 59.5% 60.1% 57.5% 2,304 


210 0 210 210 67.7% 70.7% 70.9% 70.2% 


476 0 476 439 54.8% 52.3% 52.6% 54.2% 
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91.4% 95.4% 97.7% 92.6% 


10.7% 73.8% 73.3% 71.6% 


48.4% 52.7% 51.8% 53.6% 


57.8% 55.7% 56.5% 57.2% 


58.2% 60.3% 55.9% 70.9% 


49.7% 516% 50.5% 20.9% 


73.1% 66.5% 71.7% 66.7% 


75.1% 77.0% 81.4% 75.3% 


50.7% 49.8% 51.7% 58.1% 


a 
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54.1% 52.9% 51.2% 54.0% 245 


1,389 54,711 1,314 56,025 53,192 63.4% 64.8% 65.0% 64.7% 57,414 


COMPILED BY: Certificate of Need Program, Department of Health and Senior Services. 


* Available beds as reported by facilities by means of the CON quarterly survey. 
** Average occupancy of licensed and available beds as reported by facilities by means of the CON quarterly survey. 
*** Licensed and CON approved beds. 


**** Net bed need calculated as follows: (Year 2025 BVS projected population for 65+ x .053) - total bed supply. A 
negative number means a bed surplus. 
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